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* M-6000 * 
REFERENCE CARD 


Selects ASCII Mode at: 75,110, 
150, 300,600,1050,1200 & 1800 baud. 


Selects Baudot RTTY Mode at: 45, 
50,57,75 & 100 baud. 


Selects CW (Morse) Mode at slow, 
medium & fast mode. 


Selects TOR-FEC, TOR-ARQ, and 
TDM 2 & 4 channel modes. 


Speed Readout. 

Multiple Scroll Inhibit (MSI). 
AGC Control. 

Baudot Mode - Bit Inversion - 
Scan-Auto. 

TDM Mode - Auto-Sync on idle. 

Baudot Mode - Bit Inversion - 
Manual step. 

TDM Mode - Manual Sync. 

TDM Channel Select. 

Case Change. 

Unshift on Space - On or Off. 

Shift Select - 85,170,425 ,850 
or 1200 Hz. 

Clear Screen. 

Retro-Print. 

Automatic Shift Tuning. 


